


В. И. Ленин в своем кабинете в Кремле. 
Москва, октябрь 1918 года 





Верхний кремлевский коммутатор; 
расположен в комнате, примыкающей к кабинету В. И. Ленина 











Дорога каждая 


минута. С рисунка 


худ. Н. Н. Жукова 





% 








В. И. Ленин в группе сотрудников Секретариата Совета 
Народных Комиссаров в Кремле. Москва, октябрь 1918 года 

















В. И. Ленин на Всероссийском субботнике в Кремле. 1 мая 1920 года 








Автосани, которыми пользовался В. И. Ленин для зимних поездок 
за город в 1921—1922 годах. Вверху шоферы: С. К. Гиль (слева) 
и П. С. Космачев 





Главное здание в Горках 











Место купания Владимира Ильича на реке Пахре 


